| JAN RERNICZEK 


Kawaler*Orderu Grzegorza Wielkiego, ziemianin 


przeżywszy lat 80, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzonygśw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 2 listopada 1945 r. 


Wyprowadzenie Izwlok z kaplicyí na cmentarzu rakowickim [na miejsce wiecznegoj spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 5 b. m. o godzinie 1*/, po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani : 


zona, córka, zięć i wnuk. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 5 b. m. o godzinie 8 rano w kościele paraf. św. Szczepana, 


Zakład pogrzebowy „WIECZNOŚĆ! 
KAROLA WAGI Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
KRAKÓW, UL. MIKOŁAJSKA 5. — TEL. 140-47 


